WEGBESCHREIBUNG: 


Auffahrt mit beiden Gondelbahnen zum Gipfel Hohe Salve - Wanderung über Alpengasthof Rigi - Kraftalm - zum Hexenwasser Söll retour mit 


der Gondelbahn vom Hexenwasser Söll Hohe Salve auf den Gipfel der Hohen Salve und dann mit den Gondelbahnen zurück ins Tal nach 
Hopfgarten. 


Wanderung Richtung Stöcklalm. Hier durch den Hexenwald zur Salvenmosskapelle. 


] Ausgangspunkt: 


an 


1 BERGBAH 


Gipfel Hohe Salve 
Dauer: 


Streckenlänge: 

6,5 km 

Schwierigkeit: 

leicht - nur abwärts 

Highlight: 

Kapelle an der Kraftalm, 1. drehende Panoramaterrasse 
auf der Gipfelalm Hohe Salve 


N ERLEBNIS-CARD FÜR: 


21 Alpengasthof Rigi | +43 5335 2430 
23 Gasthof Kraftalm +43 5332 75152 
27 Gipfelalm Hohe Salve +43 5335 2216 
Kontakt: 

Bergbahnen Hopfgarten 


Meierhofgasse 29, AT - 6361 Hopfgarten 

TEL +435335 2238 

E-MAIL bergbahnen.hopfgarten@skiwelt.at 

NET www.skiwelt.at/hohesalve e www.hohe.salve.at 
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